WACLAW PROCHASKA 


emerytowany sztabowy Profos, 


przeżywszy lat 82, po krótkich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 8 Maja 1895 r. 


W smutku pozostała żona z synowcem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok we Srodę dnia 10 Maja b. r. 
o godz. 4 po południu, z domu pod L. 7 przy ulicy Kurniki, wprost na Cmentarz. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pekalskiego w krakowie. 


